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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

RE- TENDER NOTICE 

| [ No. 1/12 -13 CNT] 
No. A5 -510 /12/ CNT. 

- 13th June 2012. 
Sealed tenders are invited for the installation of 
CCTV in the Examination Hall of Government Nursing 
College , Thiruvananthapuram . The tender should be 
superscribed “ Tender No. 1/ 12 - 13 /CNT-for installation of 
CCTV and addressed to the Principal , Nursing College , 
Thiruvananthapuram . Approximate Cost is 65 , 000 and 
E .M .D . 1 % . The last date fixed for the receipt of tender 
is at 1 p . m . on 13 - 7 - 2012 and the opening is at 
3 p . m . on 13 - 7 - 2012 . Sale of tender will be closed on 
12 - 7 - 2012 at 3 p. m . The cost of tender form is 420 and 
of duplicate copy is 210 . Further details can be had 
from the office of the undersigned . Only money order 
will be accepted by post towards cost of tender form till 
7 - 7 -2012 at 4 p . m . 50 should be sent additionally if 
needed by post . Further details can be had from the 
office of the undersigned . 

- തിരുവനന്തപുരം ഗവ . നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ 
എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ സി . സി. റ്റി. വി . ഘടിപ്പിക്കുന്ന 

ജോലികൾ ( സാധനങ്ങളുടെ വില , ജോലിക്കൂലിഎന്നിവ 
ഉൾപ്പെടെ) ചെയ്യുന്നതിനായി തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക - 65 ,000. 
നിരതദ്രവ്യം - ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസുകൾ 1/ 2012 - 13 / സി . എൻ. റ്റി . എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നഴ്സിംഗ് കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 13 - 7 - 2012 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ആഫീസിൽ ലഭിക്കത്തെ 
ക്കവിധം അയച്ചുതരേണ്ടതുമാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ 13 - 7 - 2012 
ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില 420 . 
ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ഫാറത്തിന്റെ വില 210 . ഫാറം വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 12 -7 - 2012, 3 മണി. ഫാറം തപാലിൽ 
ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 50 ചേർത്ത് മണിയോർഡർ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 7 - 7 - 2012 , 4 മണി. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസുമായി 
ബന്ധപ്പെടുക. 


Government College of Nursing, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 28 - 6 - 2012 - നു മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


TENDER SCHEDULE 
| 1. The period for which the rates to be in firm - One 

year. 


No. C1-5027/12 / MCT. 

6th June 2012. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the purchase of minor equipments for the 
Department of Physiology , Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed with 
tender number and addressed to the Principal, 

Medical College, Thiruvananthapuram, Pin - 695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 
3 .30 p . m . 

Tender No. - 76/2012 . 
Cost of Tender Form (including Tax ): 

Original - 420. 

Duplicate - 210 . 
| Last date and time of sale of tender form - 5- 7-2012, 
2 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 6 -7 - 2012 , 
2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender - 6 -7-2012, 3 p. m . 

Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Trivandrum - 11 upto 3 p .m . on 
working days . Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Medical College, Trivandrum , Kerala State, 
Pin -695 011. Money order should reach this office on or 
before 28 -6 - 2012 . No other forms of remittance will be 
accepted . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫിസിയോളജി 
വകുപ്പിലേക്കാവശ്യമായ മൈനർ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കു മുമ്പ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and 

illustrated pamphlet (wherever necessary ) neatly 
typed . Manuscripts should be avoided as far as 

possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of 

Earnest Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for , can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 76/ 12. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420. 

പകർപ്പ് - 210. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5 -7 - 2012 , 2. 30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 6 - 7 - 2012, 2. 30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 6- 7- 2012, 
3 മണി. 

- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 


| 14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 

valid authorization letters. 
| 18. More details can be had from this office on 

working hours. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26- 7 - 2012, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 7 - 2012 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 -7 - 2012, 
3 മണി. 

- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


( 2 ) 


മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 9- 7-2012 - നു മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 

(1) 
No. C1 /8071/ 2012/ MCK . 


5th June 2012. 


No, C3 - 10425/2012/ MCT. 

11th June 2012 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Hypopharyngoscope ( 1 No .) 
required for the Department of ENT, Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender numbers and addressed to the Principal, 
Medical College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 
3.30 p . m . 

Tender No. — 77/2012 . 
Cost of tender form ( including Tax ): 

Original - 420 . 

Duplicate - 210 . 
Last date and time of sale of tender form 
26-7- 2012, 2 .30 p . im . 

Last date and time of receipt of tender 
27-7- 2012, 2.30 p . m . 

Date and time of opening of tender — 27 -7- 2012 , 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 9 - 7 -2012 at 3 p . m . No other form of 
remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇ . എൻ. റ്റി . 
വകുപ്പിലേക്കാവശ്യമായ ഹൈപോഫാറിംഗോസ് കോപ്പ് 
( 1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 77 /2012 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ - 420 . 
പകർപ്പ്- 210 . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Pharmaceutical Consumables and Glass items 
to Medical College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this Office on 
payment of 416 in cash or by Money Order till 7 -7 -2012 , 
11. 30 a .m . No other modes of remittance will be 
entertained . Those who require tender forms by post, a 
sum of 40 will be added towards postage charges. 
Money Orders should reach this office at least 10 days 
prior to the closing date of tender sales. Cost of tender 
forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as Tender No. C1/8071/ 12 /MCK for the purchase 
of Pharmaceutical Consumables and Glass items addressed 
to " The Principal, Government Medical College , 
Kottayam -8 " should reach this Office on or before 
7 - 7 - 2012 , 1 p . m . Tenders received late will not be 
entertained . The duly received tenders will be opened at 
7 -7 -2012 , 2 . 30 p . m . in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives who may present at that 
time. 


Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേയ്ക്ക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ 
കൺസ്യൂമബിൾസ് ആന്റ് ഗ്ലാസ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങുന്നതിനായി 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 416 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
7 - 7 - 2012, 11.30 മണി വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രത ങ്ങ ൾ തപാലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 40 അ ധികം 
മണി ഓർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിനു 10 ദിവസം മുൻപ് 
ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് പ്രത ത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല . 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി1/ 8071/ 2012/ എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കൺസ്യൂമബിൾസ് ആന്റ് ഗ്ലാസ്സ് ഐറ്റംസ് 
എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ 
7- 7-2012, 1 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമോ 
ആയ ദർഘാ സു കൾ പരി ഗ ണിക്കു ന്ന തല്ല. യഥാ സമയം 
ലഭ്യ മായ ദർഘാ സു കൾ അന്നേ ദിവസം ( 7 - 7 - 2012 ) 
2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 


Further details can be obtained from this office 
during work hours . The undersigned reserves the right to 
reject any tender without assigning any reason . 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മോൾഡസ് ഗ്ലാസ്സ് 
ജാർ വിത്ത് ലിഡ് വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 416 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
9 - 7 - 2012 വരെ വാങ്ങാവുന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണിയോർഡർ 
ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് 
വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുൻപ് ലഭിക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 


-- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി1/8069 / 2012 / എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
മോൾഡഡ് ഗ്ലാസ് ജാർ വിത്ത് ലിഡ് എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
“ പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം - 8 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ 9 - 7 - 2012 , 1 മണിക്ക് മുമ്പ് 
ലഭി ക്ക ത്ത ക്ക വിധം അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിശ്ചിത 
സമ യ ത്തിനുശേഷം ലഭിക്കു ന്നതോ അപൂർണ്ണമോ ആയ 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ 
ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം ( 9 - 7 - 2012 ) 2 .30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 
- വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിര സി ക്കു വാ നുള്ള അധികാരം പിൻ സി പ്പാ ളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർ ഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിര സി ക്കു വാ നുള്ള അധികാരം പിൻ സി പ്പാ ളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Government Medical College, 
Gandhinagar P. 0 ., Kottayam. 


( Sd.) 
Principal . 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No. C1 /8069 /2012/ MCK. 

| 7th June 2012. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
Purchase of Moulded Glass Jar with Lid to Government 
Medical College , Kottayam. 

Tender forms can be had from this office on 
payment of 416 in cash or by Money Order till 9 -7-2012. 
No other modes of remittance will be entertained . Those 
who require tender forms by post, a sum of 40 will be 
added towards postage charges. Money Orders should 
reach this office at least 10 days prior to the closing date 
of tender sales. Cost of tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as Tender No. C1/8069 / 12 /MCK for the purchase 
of Moulded Glass Jar with Lid addressed to 
“ The Principal, Government Medical College , 
Kottayam - 8 ” should reach this office on or before 
9 -7 - 2012 , 1 p .m . Tenders received late will not be 
entertained . The duly received tenders will be opened at 
9 - 7 -2012 , 2 .30 p. m . in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives who may present at 
that time. 


No. S2 -6056/2012/ MCC. 

| 8th June 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers, authorized dealers for 
the supply of Various items required for Skill Lab for the 
Medical Education Unit , Govt. Medical College , 
Kozhikode . 

The envelope containing the tenders should be 
superscribed as Tender No. S2 -6056 /2012 /MCC for the 
supply of Various items required for Skill Lab due on 
10 - 7 - 2012 and should be addressed to the Principal, 
Government Medical College , Kozhikode -673 008 . Belated 
tenders will not be accepted . 
Cost of tender form : 

Original - 2,808 . 
Duplicate - 1 ,404. 

By post - 2 ,848 

Last date and time for receipt of Money Order & 
- request for tender form by post - 2 - 7- 2012 , 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender form 
9-7 -2012, 3 p . m . 


പകർപ്പ് - 1,404 . 
തപാൽമുഖേന - 2,848. 


Last date and time of receipt of tender 
10 -7 - 2012, 11 a . m . 

Date and time for opening of tender 
10 - 7- 2012 , 11.30 a. m . 

Date upto which the rates are to be firm 
31- 3-2013. 

Address from whom the tender form and to whom 
the tender is to be submitted — Principal, Govt. Medical 
College, Kozhikode, Kerala , India , Pin -673 602 . 


100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെകൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആവശ്യ പ്പെടുന്ന പക്ഷം 
പ്രവർത്തനക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഉപകരണങ്ങൾ 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പണം അടയ്ക്കുന്നപക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


നിബ ന്ധ ന കൾ പാലി ക്ക പ്പെ ടാത്ത ദ ർ ഘാസുകൾ 
യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SCHEDULE OF MATERIALS 


Name of item 


Quantity 


No. 


1 No. 


| 1 

2 


1 


- The tenders will be opened at 11 .30 a . m . on 
10 - 7 - 2012 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at 
that time. 

Intending tenderers can obtain tender forms from 
the Principal, Govt. Medical College, Kozhikode directly or 
by registered post on payment by money order. Cheque , 
Draft, Postage Stamps etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Tender forms are not 
transferable . 

Each tenderers should send along with this tender an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. Rate should be quoted in 
Indian Rupees only. The tenders without the required 
Earnest Money Deposit and not satisfying the other 
tender conditions are liable to reject without any notice . 
Duplicate copy of the tender forms can be 
obtained on payment. Samples for the quoted items 
should be provided on demand. Cost per pack , tax and 
rate including tax should be indicated separately. 

Further details can be had from the Office of the 
Principal, Govt. Medical College , Kozhikode during 
working hours. 


3 


5 


6 


8 


Adult BLS Trainer 
Adult CPR Trainer with light control 

feed back 
Airway Management Trainer Adult 
Intramuscular Injection Trainer 
Venepuncture arm light (Male-Multy 
venous IV Arm ) 
Male Catheterization Trainer 
Female Catheterization Trainer 
Clinical Female Pelvic Trainer 
Rectal Examination Trainer 
Lumbar Puncture and Epidural Simulator 
Breast Examination Model-Strap on breasts 
Blood Pressure Arm Trainer 
AED Trainer 
ECG Rhythm Trainer 
Infant CPR Manikin 
Paediatric Intubation Trainer 
Heimlich Maneuver Trainer 
Birthing Simulator 


10 


- 13 
| 14 

15 
- 16 

17 
- 18 


- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിറ്റിലെ ബേസിക് സ്കിൽ 
ലാ ബി ലേ ക്കാ വ ശ്യ മാ യ വി വിധ ഇന ങ്ങ ൾ വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീക ത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർ ഘാസുകൾ എസ്2 / 6 056 / 2 012 / എം സി സി എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്, കേരളം- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 10 -7 -2012- ന് രാവിലെ 11 മണിക്കുശേഷം 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 
10 -7 - 2012 - ന് രാവിലെ 11. 30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്ന് 
9 - 7 - 2012, 3 മണിവരെ നേരിട്ടും 2 - 2- 2012 -നുമുമ്പ്മണിയോർഡർ 
അ യ യ ക ന്ന പക്ഷം രജി സ്റ്റേർഡ് തപാൽമുഖനയും 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണിയോർഡർ 
ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുത ലാ യവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 2,808. 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 
should be attached along with the tender. 

- 2 . The firm should arrange demonstration of the 
- equipments, on demand , at their own cost. 

- 3. 2 years warranty should be provided from the date of 
installation . 


Govt. Medical College , 
Kozhikode . 


| ( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതികളിലും 
സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ച വ രു ടെ യോ , അവർ ചുമ ത ല പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 21 - 7 - 2012 - ന് രാവിലെ 
11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മുള്ളവർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
ങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

അടങ്കൽ തുക - 75,000. 
നിരതദ്രവ്യം- 1 % . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

ഒറിജിനൽ - 416. 

പകർപ്പ് - 208 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 19- 7- 2012 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 7 -2012, 5 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21 - 7-2012, 
- 11 മണി. 


No. S1 - 822/2012 /IMCH . 

1st June 2012. 
Sealed tenders are invited for supply of Disp. Syringe 
3ml. with 23G needle (50 , 000 ) in IMCH , Medical 
College, Kozhikode-8 . List of item can be had from the 
office of undersigned during office hours any working 
days . Envelope containing the tenders should be 
superscribed with Tender Number and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH Medical College , 
Kozhikode- 8 , Kerala . Tender must be submitted in sealed 
cover. The tenders will be opened on 21-7 - 2012 , 11 a . m . 
in the presence of such of the tenderers or their 
authorized persons who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Kozhikode, 
Kerala will obtain the requiste tender form on which the 
tenders should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of 
tender forms in which will not be refunded on any 
circumstances. 

The tenderer should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable . Cheques , 
Postage Stamps, Draft etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Tender forms will not be sent 
by VPP. Tender should be accompanied by EMD 
amounting to 1 % (rounded to next 1 Rupees) of the total 
cost of articles tendered for. The tenders not accompanied 
by sufficient EMD will not be entertained . 

PAC - 75, 000 
Cost of tender forms ( including Tax): 

Original - 416. 

Duplicate - 208. 
If sent by postage charge — 50 . 

Last date and time of closing of sale of tender 
form - 19 - 7-2012 , 3 p . m .. 

Date and time of receipt of tender 
20 - 7- 2012 , 5 p . m .. 

Date and time for opening of tender 
21- 7 - 2012 , 11 a. m . 

Date upto which the rates are to be firm 
31- 7 -2013 . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working hours . 

- കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോ ളേ ജ് 
മാതൃ ശിശു സംര ക്ഷ ണ കേ ന്ദ ത്തി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ 
ഡിസ്പോസിബിൾ സിറിഞ്ച് 3ml വിത്ത് 23 ജി . നീഡിൽ 
( 50,000 ) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അട ക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മു ക ളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃ ശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 7 -2013 . 


കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തി നോ , 
നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
Institute of Maternal & 

(Sd.) 
Child Health, 

Superintendent. 
Kozhikode. 


TENDER NOTICE 
No. S3/ 7474/2012/ MCC. 

8th June 2012. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Leica Microtome Blade to the 
Department of Pathology, Medical College , Kozhikode . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College , Kozhikode 
during working hours (Phone No. 0495 -2350212 ). Tender 
should be superscribed with Tender Number as specified 
below . The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 
and Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price . 
Stamp Paper will be supplied to the firm outside Kerala , 
on request along with remittance of 150 ( 100 
towards the cost of Stamp Paper and 50 as incidental 
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മണി ഓർഡർ ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് 
മുത ലാ യ വ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 416 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 208. 
- തപാൽ മുഖേന - 456. 


100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെകൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം 
പരിശോധിക്കുന്നതിനായി സാമ്പിളുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
പണം അടയ്ക്കുന്നപക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

-- നിബ ന്ധ ന കൾ പാലിക്ക പ്പെ ടാത്ത ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
- വിവരങ്ങൾ പസ്തുത ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SCHEDULE OF ITEM 
1. Disposable blade imported Compatible with Leica 

- Microtome High Profile 15 pkts. of 50 blade each . 
2 . Disposable blade imported with Leica 

Micro tome -- low Profile 3 pkts . of 50 blade each . 


SPECIAL CONDITIONS 


charge ) by money order taken in favour of Principal, 
Medical College, Calicut. Specimen copy of the agreement 
is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , Loading , Unloading, Erection and Commission 
Charges and Installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian rupees. 

The tender without the required earnest money 
deposit , agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender forms is not transferable . Cheque, Draft, Postage 
Stamps etc. will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 

Belated tenders will not be accepted . 

Superscription — Tender No. S3 /7474 /12 /MCC for the 
supply of Leica Microtome Blade to the department of 
Pathology. 

Estimated cost - 1,08, 000 
Cost of tender forms: 

Original - 416. 
Duplicate - 208. 

By post - 456 . 

Last date and time of sale of tender form by post 
21-7-2012 , 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender form 
28-7-2012, 3 p. m . 

Due date and time for receipt of tender — 30 -7 -2012, 11 a.m . 
Date and time for opening of tender — 30 -7 -2012 , 11.30 a.m . 
Date upto which the rates are to be firm — 31- 3-2013. 

Persons to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Government Medical College , 
Kozhikode, Kerala , India , Pin -673 602 . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പത്തോളജി 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് മെകാടോം ബ്ലേഡ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽനിന്നും മുദ്രവെച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ഏകദേശ വില 1, 08,000. 

ദർ ഘാസുകൾ എസ്3 / 7474 / 2012 / എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടു കൂടി പിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്, കേരളം- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 30 - 7 - 2012 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്കുശേഷം 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
30 -7 -2012 - ന് രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

-- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്ന് 
28 - 7 - 2012 , 3 മണിവരെ നേരിട്ടും 21 - 7 - 2012 - നു മുമ്പ് 
മണിയോർഡർ അയയ്ക്കുന്നപക്ഷം രജിസ്ട്രർഡ് തപാൽ 
മുഖേനയും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി 


1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 


2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 


3 . 


No advance payment will be made. 


Govt. Medical College , 
| Kozhikode . 


( Sd.) 
Principal. 


